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(CA MP A MA) 

XXII. - POM PEL — S*of*rta di un <Jifi<io Urmale nella Ktgio ¥111, Iniula 5, 

nw. j6. 

I.ratrrmo irllorr sud oriental? dr 1 1 insula y drlla Regione VIII, drlimiiala ad cat 
dalla Via dri Trairi, a sud dal vicolo chr pasaa fra lr insula* y e 6*. e nci lati di nord 
e di ovri! dagli alti muri divisori drlla iCasa drlla calcr » r drlla « Caaa drlla parrtr roasa*, 
appartiVnc a quelle arrr drll abitato chr, piu o mrno gravcmcnte danncggiatc dal Irrrr- 
moto drll a. 63 d. Cr. B vrnnrro tmantrllatr drl tut to r non piu ricoatruitc. I muri infatu 
chr la rrcingono all ralrrno, drll altrzia media di m. I, to l.to, Tumilr ingrraao (Jig. t: 
*. j6 t *■■) con atipiti rahbrrciati da lairriii, chr ai aprr all'mrcmo angola sud -rat con 
trr poaticci gradtni prr raggiungerc il livrllo intrrno drl piano di calpcatfo notrvolmrr.tr 
aoprarlrvato «ul piano drl marciapiedr, la p rearm a inhnr di un piccolo amhirntr rustico 
poggtato al muro prrimrtralr drl la to di gud, davano I imprraaionc di trovarai innami ad 
una armplirr arra di or to con un locale di custodia e di drpoaito per attreui di lavoro: 1 
murata infalligil in antico una porta chr ai apriva nrl muro mrr id ion air (*•• , quaai a 
con 1 alio con la «Caia drlla parrtr roaaa il aolo ingreaao aupcratitc ha piu I'aaprtto di 
un ingrraao ad un luogo cintato, ad un iat f turn , chr d'una porta d'abitaxionc. 

Drgli acavi auprrfiriali chr vi ai frcrro nrl iftftj. vrnnr dato aommario rappor to nrllr 
\attMu Stmtn (l) limitandoai a argnalarr le poche r incertr muraturr affior anil, e a tvuo* 1 
tare due o trr foaai aperti, come ti ri ten ne, dagli antichi ilraai per cavarvi pox to) an a o, piu ] 
vrroaimilmcntr, matrriali da coairuiionr (a), Quaai conirmpor ancamcntc, una dearri- 1 
xione piu accurata con annraaa piantina. fu data dalMau rhr nrl cavo di quri foaai vtdr I 
la prramja di /kj^wj/ di un ttpo inconaurto r, pur arnia rrnderai raatto ran to drlla 1 
ltratificajionr drllr varie atrutturr, rtronobbr chr dovraar trattarai d'uno atahilimrnto I 
irrmalr • abolito in tempi rrmoti • e aoatituito da ambienti di abitajione non meglio I 
definibili nrllr lorn ararar strut ture auperatili (3), I 

La preaenia di un edificio irrmalr di no lr voir ampieata, d'rta non preciaata ma indub- 1 
biamrnte veluata, in una cilia chr con le tue ire puhblirhc Trrme e eon i molti bagni pri- I 
vati coati tuner il primo food a mm lo prr lo tiudio drU'arrhitrttura irrmalr mm ana. m'in- I 
dinar a riprenderc reaploraiione laaciata a mrno dai prrcedenti acavatnri, con I'intrnto I 
di conttnuarr in queat'arra fort una t amen te libera, quelle mctodiche indagini del aottoauolo I 

(1) A teoiiANoia AW>h/^*, iaai ( p *r.*U soon **o Oh *mm J» /W/*r dmi ityjmJ ja*o i« Am I 

Cmmgr imkwn di Si Sumut, iqoj. p JI?. 

'I) law qw* torn* m donmrro a rtropem di iaoi»ftaJ» da minMHH, m dnuiw dal Una cHc dH I 
aaalto hmImiaW d*lk> AxmrnahMUmm drl irttumHo. chr atfrbh* dovato trovarkl arramvlato in qu**1*r**. woo I 
mtm akaa crooo an rapport* di mwgmo raw to ^notbrru lo Mip»ifetr era ata 1a f r*o poii* atwtuio 

(J) A Mai' ta Mmii Uu (Wr Art* t 1M5, pp jji 4 ( u« m p 170) o«JU piaota. ci«nr avtatlc I'A . 
iofooo aoMoo |li aflilovaii d#l Uio wMndi on ak cfr Nome I fcN*A*ft lUama**. Kmmymm / . mm 

II. a jftjjdVntata dal C / A., IV. Suppl m\ SHU puou (WH'Ovnaaiu a Mm # 
r 4* «d ( I mt«m d- II MojuU %• * imlicala coo la Irggvod* • au^rtaooafva |U|«, 1 
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che hanno dato risultati del piu grande intercsse per lo studio dell'edilizia pompeiana. E 
poiche le strutturc mcsse in luce, complesse e dimcili nella loro sovrapposizione c interse- 
cazione, sono apparse di grande importanza, mi e sembrato opportuno di trasformare 
l'esplorazione in scavo completo di quell'area, in modo che ogni studioso potesse rendersi 
conto dei non pochi problemi di strutture e di cronologia che impone la retta interpre- 
tazione d'uno dei piu complessi ediftci dell'antica Pompei {fig. 2). 

Lo scavo venne condotto dal 24 aprile al 30 giugno 1950: le esplorazioni complemen- 
tari nelle attigue Case « della parete rossa » e « della calce » cbhero luogo nel luglio e agosto 




Fig. 1. - Planimetria della Terma. 



successivi; assiste ai lavori I'Assistente Alfonso D'Avino adusato per lunga e matura espe- 
rienza di precedenti esplorazioni all'indagine del sottosuolo di Pompei. 

Data la complessita delle strutture che si sovrapposero e s'intersecarono in quest'area t 
parmi, ai fini della chiarezza, opportuno presentare e illustrare in un primo tempo la pla- 
nimetria dell'edificio termale libero dalle posteriori costruzioni {fig. j), e, successivamente, 
dar conto delle sovrapposte strutture (figg. H-12) (1). 

La terma, quale risulta dall'accurato e completo ripulimento dell'area, occupava un 
quadrilatero lievemente trapezoidale della superficie di m 2 620, equivalente ad una quarta 



(1) Le planimetrie sono state accuratamente eseguite da R. Oliva. 
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parte circa dclle Terme Stabiane e delle Tcrme del Foro: il perimetro s'idcntifica ad est e 
a sud con i muri perimctrali deWinsula 1/ .1/ mentre a nord e ad ovest ha un anda- 
mento chiaramentc distinguibile dai muri delle abitazioni contermini, le quali nell'ultima 
fase cdilizia di Pompei (post a. 63) (1) si sono in parte sovrapposte all'area della terma, 
e precisamente nell'angolo nord-est con la bottega n. 35, e, lungo il lato occidentale, con 
vari ambienti della «Casa della parete rossa »: fortunatamente questeed altre sovrappo- 
sizioni non hanno distrutto o reso affatto irriconoscibile Tedificio termale che con le strut- 
ture superstiti occupa 2/3 dell'area, sicche e possibile ancora studiarlo nei suoi elementi 
essenziali {fig. 1). 




Fig. 2. - Veduta generale della Terma dopo lo scavo. 



Lungo il lato settentrionale l'esplorazione dello spazio interposto fra il muro della 
terma e il muro della « Casa della calce », ha mostrato che la terma aveva da questo lato 
un vero e proprio prospetto architettonico, con paraste lievemente aggettanti e un ingresso 
ancora riconoscibile (a 1 ) che serviva a dare un accesso indipendente agli ambienti del lato 
nord— occidentale; e necessario pertanto ammettere da questo lato un angiporto con accesso 
dalla Via dei Teatri e tale da rendere del tutto indipendente l'edificio termale anche sul 
fronte occidentale. Con l'abolizione della terma, Tarea dell'angiporto venne colmata e inca- 
merata dalla successiva abitazione e, piu tardi, la costruzione del locale affiancato alia 

(1) Seguo qui e al trove la data tradizionale, ma sulla datazione all'a. 62 si veda O. 0N0RAT0, La data 
del terremoto di Pompei in Atti Accad. Naz. Lincei, Sc. Mor. Stor. Fi/. t 1949, P- 644 sgg. 
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laberna «. J5 ( venne ad ostruire e a togliere le ultime vestigia dell'acccsso all'angiporto. 
Cio pote avvenirc perehe I'angiporto era di propricta c di uso esclusivo della tcrma: trat- 
tavasi in sostanza di un iter privatum che seguiva la stcssa sorte del 1' area dell a terma ( 1 . 

II pavimento della terma si trova sottoposto al piano delle soprastanti costruzioni 
di 1 metro all'incirca; tenendo con to del vuoto delle suspeyisurae dei due caldaria, si rag- 
giungc una profondita massima di m. 2,10. La sopraelevazionc fu ottcnuta con mate- 
rial* incoercnte di riporto formato da abbondanti detriti di pictra di Sarno, di pezzi di lava, 
di tufo, di pavimenti di signino, di cocciame vario e di numerosi pezzi d'intonaco misto a 
terreno rimescolato: materialc cioe di colmatura provenientc in parte da demolizioni e rila- 
vorazioni in situ, in parte da terreno di riporto. 

I muri della terma dello spes'sore massimo di m. o,6o e conscrvati per 1'altezza mas- 
sima di m. i.io, risultano d'una struttura omogenea in opera incerta con elementi preva- 
lenti di scheggioni di lava trachitica e di pietra di Sarno, cementati con abbondantc malta 
con il paramento rivestito d'intonaco bianco e con blocchi squadrati in pietra di Sarno 
negli spigofi e negli stipiti delle porte; una struttura nel complcsso che, sen/a tener conto 
di altri elementi concomitanti, potremmo riferire o alTultima eta sannitica o alia prima 
eta della colon ia romana (vedi appresso). 

Sguardo generale. — Basta uno sguardo alia pianta {Jig. I per riconoscere la disposi- 
zione generale deU'edificio termale. Esso ha due ingressi: uno (a\ il principale, sulla Via 
dei Teatri, dal quale si entra in una prima grande stanza (I) dalla quale si ha acccsso da 
un lato ?i\frigidarium (F) f dall'altro, median te un vestibolo, a un ambientc rcttangolare (// 
in funzione di sala d'aspetto o di tepidarium, e da qucsta al caldarium III . Aveva un 
secondo ingresso a 1 dal lato di nord, sull'angiporto, postcriormente abolito, dal quale, da 
una stanzctta quadrata (IV), si giunge a travcrso la fauce di un corridoio ad un ambiente 
anch'esso rcttangolare (V) f mutilato dalla costruzionc dclla casa attigua, dal quale siacce- 
deva egualmente ad un caldariu??i (VI) riconoscibile per lo speciale apprestamento delle 
suspensurac. II pracfurnium e da riconoscere nelTambicntc S oltrc ai due fornelli circolari 
0 l ~G* che servivano, come vedrcmo, al riscaldamen to dell'acqua delle due vasche // e h l \ 
infine in P si ha il pozzo per l'approvvigionamento idrico dclla terma, in p l un locale di 
servizio f forsc una legnaia per ralimcntazionc delle fornaci, in p* un residuo di vasca. I pochi 
avanzi che si trovano al di sotto delle costruzioni posteriori lungo il lato meridionale non 
ci permettono di riconoscerne la specifica destinazione. Lo spazio per una vera e propria 
palestra manca; ma non e escluso che vi fosse un portico o uno spazio libero (xvstus) in 
connessione con il frigidarium . 

L' ingresso murato che vedesi all'estremita occidentale del muro meridionale (w a ), 
non conserva nessun clemento delle strutture della terma; ma non e escluso ch esso, prima 
di essere adattato ai servizi della posteriorc abitazione, fosse stato anche un ingresso sussi- 
diario della stessa terma. Si avrebbe cosi in piu modeste dimensioni una disposizione assai 
simile a <]uella delle Terme del Foro. 

La presenza di due ingressi e la ripetizione dei due caldaria preceduti da altro ambiente 
con un comune praefumium^ permette di riconoscere la canonica disposizione della terma 
divisa nei due settori maschile e femminile: aperto sulla pubblica via l'ingresso al bagno 

0) Alt ri esetnpi di questi itinera private, chilis i a volte da canrelli.si notano lungo Testremo tratto orirn 
tale della Via dellWbbondanza. 
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maschile; appartato nell'angiporto, che poteva csscr chiuso a sua volta da un cancello, 
l'ingresso al bagno femminile. 

Bagno maschile. - Nel muro orientale prospiciente la Via dei Teatri, quasi com- 
pletamente rifatto in cpoca posteriore in opera incerta di lava e calcare senza alcun rifini- 
mento d'intonaco, si apriva l'ingresso principale della terma, della forma e arnpiezza della 
fauce di una casa signorile (a). Esso e infatti costituito da un minuscolo vestibolo (della 
profondita di m. 0,50)^ da una soglia di lava vulcanica sulla quale appaiono ancora i fori 
mediani dei pessitli e quell i dei cardini d'una porta a due valve, e da un corridoio a piano 
ascendente copcrto da un pavimento in signino assai consunto e decorato del comune 
disegno geometrico a losanghe ottenute con tessere di travertino ( 1). Ai lati della fauce 
non restano. che le radici dei muri: appar chiaro peraltro che dal lato di sud l'ambiente 
quadrangolare (0) affatto rustico e privo di qualsiasi traccia di decorazione parietale e 
musiva, doveva avere funzione di stanza dcW ostiarius o del custos balinei. La fauce sbocca 
in un corridoio che da un lato fiancheggia \\ frigid arium (/**) e conduceva a I set tore inesplo- 
rato del lato mcridionale, dall'altro, per uno stretto vano posteriormen te richiuso, da accesso 
al vero e proprio bagno maschile. 

I) Nonostante che sia l'ambiente piu gravemente devastato dalla larga fossa che 
vi si scavo per ricupero di materiali da costruzione, e tuttavia riconoscibile in essoun'unica 
lunga sala rettangolare che dal muro di prospetto giungeva fino ad un muro partimentale 
(n l -n 2 ) di cui non resta che un elemento di attacco all'angolo del frigidario. II pavimento 
su terreno di riporto fortemente rimescolato e giungente fino alio strato vergine di tufoide 
arenoso, appare nel tratto conservato di robusta opera testacea (spessore m. 0,095) con ^ 
consueto disegno a losanghe racchiuso da due fasce ad alveoli ottenuto con tessere di tra- 
vertino. Per la sua forma e per la sua ubicazione questo ambiente corrisponde zWapodyte- 
riuni delle altre terme pompeiane e piu particolarmente a quello delle Terme del Foro al 
quale egualmente si accedeva da un corridoio trasversale al senso della fauce d'ingresso: 
e a somiglianza degli altri apodyteria^ esso dava accesso da un lato al frigidarnim (J*) t dal- 
l'altro alle stanze del bagno caldo. 

II frigidarium (F) fa parte esclusivamente del bagno maschile, e presenta le tipiche 
forme struttive dei frigidaria pompeiani delle Terme Stabiane e delle Terme del Foro. A 
pianta quadrata esternamente, a pianta circolare internamente con un'unica porticina 
(/') ricavata nell'angolo nord— est al posto d'una delle nicchie. Svuotato e spogliato d'ogni 
rivestimento, non conserva piu alcuna traccia della vasca circolare e dei gradini che vi 
adducevano. La struttura, per quanto appaia piu rozza e con materiale piu raccogliticcio, 
e coeva col resto della terma: si osservano anche qui i blocchi di rimpiego in pietra di 
Sarno usati ncgli spigoli e alle testate degli stipiti. La sola traccia che resta dell'impianto 
idrico sono i resti al fondo d'una tubazione di terracotta cementati e incorniciati di malta. 

In luogo di quattro nicchie all'interno, se ne hanno due all'interno e due all'esterno; 
e delle due interne una e usata quale porta d'ingresso (/'), l'altra (/*) inserita posterior- 
mente e al posto di un altro ingresso che venne successivamente richiuso: le due nicchie 
esterne (/*-/*) rivolte verso un'area che poteva, come s'e accennato, aver ufficio di xystus t 
se non proprio di palestra, sembrano piuttosto scholae di riposo. 

(1) Che questi pavimenti in signino c a decorazione geometrica possano risalire ad epora preromana, 
si vede dal saggin da me eseguito nella « Casa del Oallo » in Notizie Scam, 1 047. P- '5 1 - 
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//) Uno stretto vano (b: m. 0,90) con i tipici stipiti ad alette chc contrassegnano i 
vani originari della tcrma, da accesso ad una stanza rettangolare (m. 10,50 X 4,70 di cui 
il muro nord venne sostituito dal muro della taberna «.* 35 e il muro occidcntale venne 
per meta demolito fino al piano di calpestfo, restandone peraltro chiara la traccia dello 
spiccato sul pavimento. Lungo tutto il lato orientale corre un basso podio rettangolarc 
b x b 3 (altezza m. 0,70; larghezza m. 0,50) e un altro podio doveva correrc lungo il tratto 
b* b l del muro occidentale f tenuto conto del maggiore e ingiustificato spessorc che quel 
tratto presenta sulla trarcia rimastanc sul pavimento. Tanto il pavimento quanto il podio 
superstite sono ricoperti d'una spessa opera signina con sectile marmoreo policromo; inoltre 




Fig- 3- ~ II lahrum del caldarium maschilc. 



il sedile conserva ancora una traccia di dipintura in rosso. La stanza, priva di suspensti- 
rae t corrisponde per la sua ubicazione e funzione al ttpidarium quale si ha nelle terme del 
tipo piu antico, e cioe senza ipocausto e con riscaldamento ancora diretto a mezzo di bra- 
ciere; e poiche tale stanza era anche stanza d'attesa per il turno d'entrata nel caldarium , 
vi si osservano i sedili di riposo e d'attesa quali si hanno nei tepidari della sezione maschile 
e femminile delle Terme d'Ercolano ( I ). 

Ill) Una porticina (c\ m. 0,901 senza soglia ma con il pavimento lievemente solle- 
vato e con gli stipiti ad alette (riconoscibili dalTimpronta della resecazione dei murij, da 
accesso all'amhiente principale della terma, al caldarium. L'ambiente ha purtropposuhito 
le maggiori alterazioni sia dalTattraversamento dei muri posteriori edalla sopraelevazione 

(l) A. MAI URI, Er col ana * I finer or i dei Musei t \fonumenti d' Italia\ 1* mI., IQ46. p. 31 sjjjf %g JO- 3 1. 
Notizif SrAVI, !Q5o, Srrie VIII, Vol. IV. if> 



del pavimento (civ. fig. ll) J sia anche da un grosso foro circolare praticato nel pavimento, 
ma i muri e il pavimento originari superstiti permettono di riconoscerne la primitiva I 
forma. E in pianta una sala a trc absidi rettangolari a forma di j_ , formata cioe da un 
ambiente principale che ha da] lato di sud una vasca (//) separata dal rcsto della sala da 
un basso muretto divisorio, dal lato di nord i resti di un sedile in muratura (£4), e di faccia 
all'ingresso, la schola labri (L) costituita da una nicchia rettangolare con un podio circo- j 
lare di sostegno per il labrum (2). Mentre 1'ambiente principale con la vasca e tutto su 1 
suspensurae, la schola labri e attraversata da tre canali d'ipocausto adduttori di calore I 




Fig. 4. Resti della vasca (solium) nrlla sezione maschile. 



(vedi appresso). II pavimento della sala e in lithostroton fatto a getto con grosse tessere 
irregolari di travertino, di marmi policromi e di bardiglio, riquadrato da una grossa fascia 
di bardiglio scuro, uniformemente levigato ma coperto d'una spessa incrostazione terrosa 
e calcarea; mentre nella schola labri un pavimento dello stesso tipo appare riquadrato da 
una doppia fascia di bardiglio con ornamenti a palmette vcgetali agli angoli. II rivestimento 
delle pareti, ancora qua e la riconoscibile, e in intonaco bianco levigato a finto marmo sopra 
uno strato di calcina arenosa. 

II podio di sostegno del labrum {fig. 3) c formato da due anelli concentrici costruiti 
ambedue piuttosto rozzamente in opera incerta di pietra di Sarno, con materiale raccogli- 

(2) Una schola labri rettangolare anziche, come di consueto, absidata, si ha nel bagno femmini]e delle 
Terme del Foro, e si ha anche in qualche bagno privato. 
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ticcio e abbondante impicgo di calce soprattutto nell'anello esterno: il primo, del diametro 
di m. 1,70, era isolato dalla parcte di fondo; il secondo, del diametro di m. 2,35 addossato 
alia parete e coperto d'intonaco, non e che un ingrossamcnto del primo come mostra chia- 
ramente l'intonaco a cui si e sovrapposto. Manca qualsiasi traccia del piano di rifinimento 
e di rivestimento su cui poggiava il labrum c manca naturalmente qualsiasi avanzo del 
labrum che poteva essere o in pietra o in bronzo: solo il foro, al centro dei due anelli, mostra 




che si aveva anche qui come altrove un condotto adduttore d'acqua calda dalT attiguo 
praefurnium. E da pensare pertanto che l'ingrossamento del podio circolare non si dovesse 
ad altro che o ad un ampliamento del labrum o a dare maggiore stabilita al labrum prc- 
esistente sull'orlo del quale potevano anche appoggiarsi e sedere i bagnanti (1). 

L'elemento piu singolare del caldarium e di tutta la terma e costituito dalla vasca (JC) 
che, in funzione del comune alveus, si trova nell'abside meridionale anziche, come di con- 

(1) Nella schola labri del bagno maschile delle Terme del Foro si nota infatti che il diametro del labrum 
e di poco superiore al diametro del podio che lo sostiene. 
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sueto, di contro alia schola labri(i). Occorre csaminarne attcntamente la singolarc forma 
e funzionamcnto. 

La vasca e contenuta cntro i trc muri pcrimctrali dellabside meridionalced un quarto 
muro divisorio di cui non si ha 1'altezza perche tagliato al piano dci due podi, ma che evi- 
dentemcnte non poteva avere che funzione di basso parapettoda scavalcare agevolmentc 
per discendcre nella vasca: un podio (altezza m. 0,34) all'esterno di questo parapetto e un 
podio all interno della vasca, davano a questo muro di tramezzo la funzione di muro d'ap- 
poggio per chi sedesse all'esterno e all'interno dclla vasca. 

La vasca rettangolare (m. 4,00 X m. 1,80) munita, come s'e detto, di un podio per 
sedile (m. 0,28) dal lato del parapetto di discesa, e rivestita di fine opera testacea decorata 
di tessere policrome, ha il suo piano di fondo a sezione ellittica elevantesi gradatamente 
da nord verso sud f in modo da formare un vero e proprio comodo schienale d'appoggio alle 
personc che si immergevano (figg. 4~5)- 

I vari strati d'incrostazione che si osservano sul fondo e sulle pareti della vasca atte- 
stano che essa fu sottoposta a lungo scdimento di acque ricche di sali calcarci quali sono le 
acque del sottosuolo di Pompei, che solo in quel tempo potevano essere somministrate alle 
terme; inoltre il foro che si osserva a] centro del podio assicurava un periodico, se pur non 
continuo, rinnovamento dell'acqua. Essendo le fiancate conservate solo per non piu di 20- 
30 cm., non si ha l'intera profondita della vasca; ma data la sua conformazione che ammet- 
teva cioe la posizione del bagnante non nel senso della maggiore lunghezza, ma nel senso 
dell'asse trasversale, stando o seduti sul podio o poggiati sul fondo e con la schiena alia 
parete ricurva, se ne deduce che I'acqua doveva coprire il bagnante fino a meta del torace 
in semimmersione, quale si ha nel bagno entro un semicupio. 

La vasca poggiava sulle tegole delle suspensurae e su uno strato di ruderatio di opera 
testacea dello spessore di m. 0,22, formato a quel che sembra da due strati sovrapposti uno 
alTaltro si da far supporre che tutto l'alveo abbia subito una sopraelevazione e, a giudi- 
care anche dai due muretti laterali di sponda, un ampliamento nel senso della lunghezza. 
II calore dell'ipocausto veniva irradiato non solo a traverso le suspensurae del pavimento, 
bensi anche a traverso 1'intercapedine della parete meridionale della vasca, perche detta 
parete appare, da questo lato e per una certa altezza, concamerata, prolungandosi i muretti 
delle suspensurae a guisa di canne fumarie con il noto espediente delle tegole mammate che 
qui trovano la loro prima parziale applicazione {fig. 5). 

Alia somministrazione e al riscaldamento dell'acqua calda doveva servire il fornello 
circolare che trovasi inserito nella parete occidentale della vasca (o l ) e su cui doveva essere 
collocato uno di quei bollitoi cilindrici in piombo o in bronzo, quali si hanno nell'impianto 
del bagno della Villa rustica di Boscoreale con una fistula di erogazione sboccante nell'in- 
terno della vasca (2). Data la positura dei bagnanti la vasca poteva contenere da cinque 
a sei bagnanti contemporaneamente.* 

£ necessario mettere in rilievo le differenze e le analogie che si notano fra questa vasca 
e i comuni alvei dei caldaria t e cioe la sua struttura primitiva in fabbrica e in signino; il 
podio-gradino che la precede all'esterno e il podio adatto anche per sedile di cui e munita 

(1) Lateralmente era posto anche Yalveus della vasca nel caldarium del bagno femminile delle Terme 
del Foro, a causa dell angustia e irregolarita deirambiente; e cosi anche in qualche bagno privato. 

(2) Pasqui, La Villa pompeiana della Pisanella 'm Monumenti antichi dei Lincei t Vll f 1897, p. 448 sgg. t 

ngg. 44-46- 
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all'interno (i); la sezione ellittica all'interno con uno dei lati foggiato a schienale d'appog- 
gio (2); l'alimentazione idrica con una fornace indipendente dal praefurnium dell'ipocausto. 
Per questa sua particolare installazione mi sembra, e ho cercato di dimostrarlo altrove (3), 
che in questa vasca si dcbba riconosccre la prima e preziosa documentazione archeologica 
del solium, di quel termine cioe <;he, usato quale sinonimo d'\alveus } ha peraltro una sua 
specifica forma contraddistinta non solo dalla presenza di un sedile all'interno, ma anche 
da un vero e proprio dorsale d'appoggio ricavato da una parete della vasca. 




Fig. 6. — Vasca (solium) della sezione femminile. 
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Del grosso sedile in fabbrica (^ 4 ) collocato nelT esedra del lato settentrionale, non 
avanza altro che il frammento d'una fiancata del podio: il resto e andato distrutto dalle 
costruzioni posteriori; ne sono tuttavia riconoscibili le dimensioni dalla zona risparmiata 
sul pavimento in litkostroton. 

Bagno femminile. — Ouanto abbiamo osservato nel settore del bagno degli uomini, 
rende piu agevole la descrizione della sezione del bagno delle donne che si presenta anche 

(1) Il gradino che si nota all'interno delle vasche dei caldaria pompeiani sembra esclusivamente 
destinato a gradino di discesa. 

(2) Anche nella vasca del caldarium del bagno maschile delle Terme del Foro, la parete di fondo a 
lastre di marmo e inclinata in modo da offrire appoggio alia schiena dei bagnanti, ma in questa terma e 
modellata a schienale ricurvo. 

(3) A. MAIURI, Significato e naturadel « solium » ne lie terme romane in La parol a del passato^ XV, 1950. 
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qui, come nrgli altri bagni puhhlici di Pompci, piii angusto c meno complete*. Ma I ingrcsso 
riservato dall'angipnrto veniva a dart* a I hag no delle donnc quel riser bo e quel ritegno che 
si cercn pifi tardi di dare all'ingresso del bagno muliebre delle Terme del Foro con la costru- 
zione di una tettoia sul mareiapiede stradale(l : : c invero quellangiporto chiuso forse da 
u n cancel lo sul la puhhlica via, era comodo c riservato j>osto di attesa per le client i della 
terma. 

IV) E una semplice stanza d'ingrcsso riscrvata ixWos/iaria della quale, attravcrso 
una lunga fattce (a 1 ) muni t a di sedile di riposo e di attesa, con il pavimcnto in sign i no deco- 
rata di segmenti di marmo policromo, conduce a una grande 

V Stanza rettangolarc (la parete meridionale trovasi nell'area dell'attigua casa) 
con pavimcnto in signino, largo podio di sedile poggiato alia parete nord, la quale doveva 
avere la stessa funzione della corrispondente stanza 11 ncl bagno maschile e eior di tepi- 
darium e di stanza di turno c d'attesa per il passaggio al caldarium {VI). 

VI Devastato da una grande foss*a aperta nel pavimento, senza la schola labri (un 
la brum poteva trovarsi sul la to settentrionale distrutto), conserva for tunat amen tc una 
parte del pavimcnto e delle suspensurae e con esse 1'elemento essenziale, la vasca (il solium: 
/i'), di dimensioni alquanto minori (3,50-1,50) della vasca del caldarium maschile, ma della 
stessa forma e con cgualc dispositivo di una fornace (o 1 ) per il riscaldamento c la sommi- 
nistrazione dell'acqua calda (Jig. 6). 

Scarico delle acque. - Lo scarico delle acque, condizione essenziale per il funzionamento 
d'una terma, era assicurato da una cunetta che corre parallclamentc lungo tutto il muro 
esterno settentrionale e orientale delTedincio termale, raccogliendo le acque del settore 
femminile e maschile (q 1 q*). 

Nella stanza n. V una cunetta incavata ncl pavimento a ridosso della parete orientale 
(q-q l ) convogliava le acque di rifiuto e a travcrso un foro rettangolare, praticato al di sotto 
del podio f le immetteva nella grande cunetta esterna che funge da vero e proprio collettore. 
E una cunetta a sezione rettangolare costruita in muratura con le fiancate ben solide, tutta 
rivestita di signino, con lo speco interno di m. 0,35 X m. 0,30 di luce, coperta al di sopra 
con lastroni di pietra sarnense cementati a calce e con il piano inclinato da ovest verso 
est: posteriormcnte il foro di uscita dell'acqua dalla stanza n. V venne ostruito con mura- 
tura, e sul collettore delle terme venne invece innestato un altro corsetto proveniente dalla 
«Casa della parete rossa » di fattura evidentemente posteriore e vennero altresi immessi 
altri due corsetti di scarico provenienti dalla « Casa della calce » (fig. 12: q 7 -q*). 

All angolo nord-est il collettore si biforca: un braccio piii recente sboccava sulla mas- 
sicciata stradale; il braccio originario continua a maggiore profondita sotto il mareiapiede 
della Via dei Teatri con tre vaschette di decantamento (qi-q 4 -q>) e raccogliendo in IV 
le acque di scarico e di spurgo del bagno maschile, termina all'angolo sud-est in un poz- 
zetto circolare rivestito di signino (diametro m. 0,40) che scaricava a sua volta nel grande 
collettore il quale, provenendo dalle Terme Stabiane e dalla Via delTAbbondanza, convo- 
gliava le acque nel fossato al di fuori delle mura della citta (2). 

(1) Una fotografia di questa tettoia, vero e proprio ingresso mascherato, vedi nel mio Pompei (fiitte- 
rari dei Musei e Monument* Italia) 5* ed., 1949, tav. XX, 36. 

(2) Su questa grande fogna vedi il mio studio sulla canalizzazione delle Terme Stabiane in Noiizie 
Scazi, 1931, p. 571, tav. XVII: cfr. A. Vox GERKAN, Der Stadtpianvon Pompeji i 1940, P 23 sg. e pianta a p. 38. 
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Nel lavoro di ripulimento di uno dei pozzetti della cunetta delle acque di scarico della 
terma e precisamente ncl pozzetto^*, insiemc con molte tracce di ossido di ferro e di bronzo, 
si raccolse un gruzzolo di monete di bronzo di medio e piccolo modulo, concrezionate le piu 
dall'ossido, le quali, dopo un accurato lavoro di distacco e di ripulimento, risultarono del 
numero di 90 monete (vedi Elenco a pie' di pagina) (1). Limitandomi qui a semplici rilievi 
cronologici nei riguardi della terma, e da osservare che dei 90 esemplari, 23 sono di zecca 
romana repubblicana e comprendono monete della serie sestantale, onciale e semionciale, 
e 67 rappresentano un gruzzoletto di monete galliche la cui coniazione pub essere com- 
presa fra il II e il I secolo av. Cr., date che confermano il periodo entro il quale riteniamo 
che la terma abbia funzionato. La ragione di un cos) copioso e inconsueto deposito di monete 
in un pozzetto di scarico delle acque di spurgo della terma, non e agevole a ricercare: data 
l'ubicazione del pozzetto, quelle monete, e ovvio supporrc, provennero dal canale di scarico 
che, correndo in supcrficie sul pavimento delTambiente /, immetteva direttamente le acque 
di lavaggio in quel pozzetto. E poiche il gruzzoletto delle monete galliche, inconsueto nella 
circolaziorie monetale di Pompei, non fa pensare a monete cadute isolatamente dalla borsa 
dei clienti della terma sul pavimento e da questo nel pozzetto, par piu verosimile supporre 
che qualche cliente o schiavo disattento, mentre 1'acqua di lavaggio fluiva rapidamente 
lungo il piano inclinato della cunetta, abbia lasciato cadere inavvertitamente quel suo 
copioso seppur non prezioso peculio. In merito alia presenza delle monete galliche esse 
vengono in buon punto a testimoniare le relazioni di commercio e d'industria che dovet- 
tero correre, piu frequenti di quel che non si pensi, tra Pompei e la Gallia. 



(1) Do qui appresso la descrizione particolareggiata del tesoretto monetale fatta dalla prof. L. Breglia, 
addetta al medagliere del Museo di Napoli: 

« Rinvenimento monetale. - Nel pozzetto di scarico del lato est della terma sopra descritta veniva recu- 
perato un gruppo di 90 monete enee tutte in pessimo stato di conservazione. Ad un primo esame esso risulta 
cos\ composto: 

Bronzi della Repubblica Romana: 

I. Serie sestantale: n. 1 asse (gr. 32,47); n. 1 semiasse (gr. 16,17); n - 5 trienti (gr. 12,83; M . 2 7; 

11,15; 10,80; 10,63); n - 1 oncia (g r - 4,77)- 

II. Serie onciale: n. 1 asse (gr. 20.36): n. 1 semiasse (gr. 9,16); n. 3 trienti (gr. 8,55; 8,15; 6,55); n. 1 
triente riconiato su bronzetto irriconoscibile (gr. 5); n. 1 quadrante 'gr. 4,80) di Q. Caecilius Metellus monctiere 
verso il 129 av. Cr. (BABELON, Monnaies de la Rep. Row., I, p. 267, n. 25, gens Caecilia). 

III. Serie semionciale: n. 2 semiassi (gr. 5,32; 5, 10); n. 6 quadranti non meglio identificabili (gr. 3,67; 
3,42; 2,95; 2,83; 2,82; 2,58). 

IV. N. 67 bronzetti di zecche barbariche fra cui n. 7 bronzetti di Massaliacoi tipi della testa di Apollo 
e del toro cozzante (fine 1 1 1— 1 1 secolo av. Cr.; BLANCHET, Traite des Monnaies Gautoises, 1905, p. 235 sgg.); 
n. 7 bronzetti imitati dai tipi prodotti dai Galli della valle del Rodano (BLANCHET, op. cit., p. 240); n. 53 bron- 
zetti di zecche galliche non identificate. 

II rinvenimento pertanto va datato in base ai bronzi romani di piede semionciale (lex Plautia Papiria 
dell'89) alia meta circa del primo secolo av. Cr. Poiche i primi esemplari di bronzi romani (serie sestantale) 
coincidono cronologicamente col bronzo di Massalia e non vi e nel complesso soluzione sensibile di continuity, 
e mol to verosimile che il materiale non sia raccolto a caso, ma abbia costituito un gruzzolo omogeneo per eta 
se non per composizione. Come poi esso sia finito nel pozzetto di scarico della terma non e possibile rico- 
struire, ma e certo interessante questo nuovo rinvenimento di materiale gallico che si aggiunge agli altri pochi 
gia segnalati in Italia e costituisce in Pompei una documentazione singotare nella sua notevole entita. 

Questo rinvenimento che viene a confermare i contatti gia noti fra il mercato pompeiano e quelli di 
Gallia, precisandone 1'immediatezza di rapporti, merita un piu accurato esame pur essendone gia chiari 
i dati cronologici fondamentali (I.. BREGLIA). 
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Praefurnium. - In uno spazio circoscritto fra due muri del caldarium maschile e del 
caldarium femminile, era l'area del praefurnium riconoscibile dai quattro cunicoli che si 
aprono in quell' area a fornice arcuato in corrispondenza dell ipocausto dei due caldaria\ 
due al di sot to del la schola labri e due obliquamente in corrispondenza del caldarium degli 
uomini e di quello delle donne. Questi cunicoli sono coperti da archetti forma ti da conci di 
pietra comune e da conci regolari di cotto a sezione trapezoidale disposti a cuneo, in modo 
da avere una perfetta organicita nelle strutture dell'arco: ed e la prima volta che si rinven- 
gono mattoni di questo tipo (1). Peraltro o che il primitivo impianto non assicurasse una 
buona conduzione del calore, o che si sentisse il bisogno di una radicalc modifica, lo strano 
e che l'area del praefurnium venne posteriormente occupata da un conglomerato di mura- 
tura a getto la cui sopraelevazione di m. 0,40 circa, doveva rendere piii difficoltoso il tiraggio 
del calore. II tiraggio, non essendosi osservata altra parete concamerata ad eccezione di 
quella ricurva dclla vasca del solium^ era assicurato da canne fumarie ricavate nello spes- 
sore dei muri: una di queste canne fumarie era formata da anfore che dovevano essere inne- 
state una nelTaltra. 

I ndipendentemente dalTaccensione del praefurnium , si avevano due fornaci minori 
disposte ai due lati esterni delle vasche dei caldaria t di forma circolare con ingresso cia- 
scuna a se, ad un piano sopraelevato a quello del praefurnium\ venivano alimentate di lato 
come due veri e propri forni, ed erano destinate, come gia s'e detto, a riscaldare l'acqua 
contenuta in due bollitoi cilindrici dai quali veniva erogata nellinterno delle vasche. 

Pozzo e i?npianto idrico. — L'acqua in servizio della terma veniva forni ta da un pozzo 
(P) che, a somiglianza di tutti i pozzi precedenti la canalizzazione dell'acqua a Pompei, 
attingeva la falda freatica a circa venti metri di profondita. 

II pozzo a sezione quadrangolare (m. 2,40) e chiuso nei lati di nord, di sud e di ovest 
con blocchi di pietra sarnense irregolarmente squadrati, giustapposti a filari regolari e con- 
tinui su tutti c tre i lati, senza legamento di malta, conserva ancora la buona struttura 
dell'eta sannitica calcarea: c su tutti e tre i lati si osservano cospicui avanzi dell'incrosta- 
zione calcarea lasciata dallo sgocciolio dell'acqua quando veniva tratta a mano a mezzo 
d'una semplice carrucola. Ma successivamente, per assicurare una piu agevole manovradi 
tiraggio mediante l'impianto d'una ruota idraulica, si procede alia demolizione del quarto 
lato della canna del pozzo, per sostituirla con un muro ad opera incerta in scheggioni di 
p'etra vesuviana alia maggiore distanza di m. 2,6o, collegato alle due ali della muratura in 
calcare. Inoltre al di sopra del pozzo si costrui una piattaforma a volta con estradosso piano, 
lasciando peraltro un'intercapedine fra la volta e il muro est del pozzo, tale da contenere 
una ruota idraulica da azionare dalla stessa piattaforma di copertura del pozzo (2). Con- 
nesse con il pozzo sono infine le vasche p l —p* molto deteriorate e che, per la loro piccolezzaj 
sembrano appartenere piu alia fase anteriore che alia fase ultima della terma. Non sembra 
infatti che la radicale modifica apportata alia canna del pozzo abbia avuto le sue naturali 
conseguenze, perche ne si vedono tracce sulle ali dei muri ad opera incerta degli alveoli 
per 1'appoggio della ruota, ne vi si osserva alcuna incrostazione, ne, infine, si nota -alcun 

(1) Sono da tener presenti i mattoni di speciale forma e misura impiegati nelle colonne e semicolonne 
della Basilica di Pompei. 

(2) In base ai fori lasciati nei muri, una ruota idraulica pote essere ricostruita graficamente dai 
compianto L. Jacono per il pozzo delle Terme Stabiane. 
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serhatoio adeguato al volume d'acqua che si sarebbe tratto a mezzo d'una ruota idrau- 
lica. Sembra dunque che la vita della terma si arresti con i] mancato compimento di due 
radical i trasformazioni: la trasformazionc del praefurnium e la trasformazione del pozzo. 

Suspensurae. - Come ebbc ad osservare ilMau nei primi parziali e incompiuti saggi del 
1882, le suspensurae ci si presentanodi un tipo affatto nuovo e, per la loro maggiore indubbia 
vetusta, vengono a costituirc la piu antica testimonianza che si abbia di tal genere di 
impianto termico. 

Le suspensurae cioe {fig. 7), invece di essere formate da pilastrini di laterizi o di bloc- 
chctti isodomici, sono costituite da muretti in fabbrica che corrono longitudinalmente da 
nord a sud nel senso cioe dell'assc maggiore dei due caldaria\ reggono un solarino di tegole e 
al di sopra di questo la ruderatio del pavimento; poggiano in basso sopra un semplice strato 




Fig. 7. Le suspensurae del caldarium femminile. 



di battuto. I muretti dello spessore medio di m. 0,25 e dell'altezza di m. i, 10 fino all'imposta 
del pavimento, continui e paralleli, sono posti alia distanza di m. 0,25-m. 0,30 l'uno dal- 
l'altro, in modo da formare altrettanti piccoli corridoi paralleli: peraltro, in corrispondenza 
delle bocche del prefurnio s l -s 2 -s^ 1 si aprono altrettanti canali obliqui i quali, attraversando 
i muretti delle suspensurae^ immettevano il calore al di sotto dei due caldaria maschile e 
femminile. Se Tingegnosa applicazione delle suspensurae si deve, secondo la tradizione 
ietteraria, al campano Sergio Orata poco prima dello scoppio della guerra sociale(i), pos- 
siamo forse riconoscere nelle suspensurae della nuova terma di Pompei, il piii antico esempio 
del nuovo sistema di riscaldamento, e attribuire alia loro schietta vetusta la non completa 
e Tancora poco razionale utilizzazione del calore quale poteva esser comunicato dal pre- 
furnio, a traverso i canali obliqui, al pavimento sospeso. 

Non e facile, senza il conforto d'alcuna testimonianza epigrafica, rendersi conto del- 
l'origine di questa terma, della sua soppressione e trasformazione in casa d abitazione. 

(1) L'eta di Sergio Orata si ricava da PLINIO, N. H., IX, 79. 

■ 
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II tipo delle strutture, la decorazione dci pavimenti e quel tanto che resta della deco- 
razione murale, 1'adozionc di un primitivo tipo di suspensurae % lo schema gia canonico del- 
1'impianto tcrmale, non puo far risalire questa terma ad un'eta altrettanto vetusta quanto 
h possibile far risalire il primo nucleo delle Terme Stabiane. II periodo piu probabile a cui 
si puo datare e dell'ultima eta del comune italico di Pompei o della prima eta della colonia 
romana. Ma il fatto stesso che questa terma sorge a breve distanza dalla maggiore e piu an- 
ticapubblica terma di Pompei, le Terme Stabiane, e che dove funzionare quando a Pompei 
vi erano due pubbliche terme, le Stabiane e le Terme del Foro, lascia fortemente du- 
bitare che da parte del comune italico o della prima colonia romana si ritenesse necessaria la 
costruzione d'un terzo pubblico bagno quale si ebbe, dopo il tcrremoto, con le «Terme cen- 
trali », quando le altre due terme erano fortemente danneggiate e le Stabiane non avevano 
ripreso a funzionare. Par piu verosimile supporre che questa terza terma, per quanto d'uso 
pubblico, fosse di proprieta privata, costruita dal proprietario dell'attigua grande e bella 
abitazione della 'Casa della calce'; fosse cioe uno di quei balnea gestiti da privati di cui si 
conservo la tradizione in eta piu tarda con il bagno della Via delle Scuole in prossimita del 
Foro e con il « Bagno di Giulia Felice » in prossimita della Grande Palestra (i i: la vici- 
nanza della Palestra sannitica e del quartiere dei Teatri, basterebbe a giustificarne la pre- 
senza allingrcsso dei propilei del Foro triangolare. Evidentemente le Terme Stabiane 
dovettero in un certo momento rivelarsi insufficienti alle esigenze del quartiere centrale 
e meridionale della citta, e l'iniziativa privata cercb di sopperire a quella deficienza impian- 
tando un servizio pubblico di bagno maschile e femminile. 

II carattere delle prime costruzioni che si sovrapposero alia terma e le opere che vi si 
notano di trasformazione iniziate e non portate a termine, mi inducono a fissare la data 
della soppressione della terma ai primi dccenni delTeta augustea, a poco prima o poco dopo 
l'era volgare. Un chiaro indizio se ne puo cogliere oltreche nel carattere gia schiettamente 
augusteo della decorazione degli ambienti del set tore meridionale, nell'ampliamen to della 
canna del pozzo ( P) per il collocamento d'una ruota idraulica che non ebbe piii luogo. Par 
legittimo supporre che il perfezionamento apportato dall'acqucdotto augusteo agli impianti 
idrici delle terme pompeiane, e il perfezionamento altresi deisistemi di riscaldamento degli 
ambienti e delle vasche, dovettero produrrc una crisi in quelle terme gestite da privati 
che non poterono adeguarsi alle nuove esigenze della tecnica e del costume balneare. E 
la terma f che potremmo chiamare del quartiere dei Teatri, con il suo ofmai vecchio impianto 
di suspensurae e di $olia y venne, anziche rinnovata, soppressa, Dobbiamo a questa soppres- 
sione la conosccnza di un nuovo interessante capitolo doH'architettura termale pompeiana. 

Tracce di edifici anteriori. - Ad ovest del tepidario femminile vi c un ambiente rettan- 
golare R\ delimitato da tre lati dai muri della «Casa della parete rossa », uno dei quali 
(quello di ovest i presenta uno dci piii perfetti esempi di strutture dell'eta calcarea, perti- 
nente indubbiamcnte ad un'ahitazione notevolmente piii vetusta {fig. i). 

Procedutosi alio sgombcro di quest'ambientc per lo studio delle fondazioni dei muri di 
sud e di nord (risultati in parte anteriori in parte posteriori all'a. 6^d.C), si e messo in luce 
sul terreno vergine, alia profondita di m. 0,90 dal piano di calpestiodel 7Q, un bel trattodi 
muro (i-t l ) in lava tenera (pappamonte) di m. 3,20 di lunghezza, della larghezza di m. 0,40 

(l) Sul hagno di (jiulia Kolirc vnli le mie NoU tVepigrafia j>otnp*iatta in La paroia del pasxa/o, 
fane. V 111. p. 152 stfK , l <>4H. 
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Formato da una linea inferiore di blocchi irregolarmente squadrati senza malta interposta, 
con resti alle due estremita di blocchi di un sccondo filare: altri muretti di lava dura e tenera 
in opera incerta e poggianti cgualmentc sul vergine, presentano anch'essi carattere di 
arcaicita. 

II muro di lava tenera e interrotto da un pozzetto circolare (z 2 ) di m. o,8o di diametro, 
scavato nel vergine; esplorato fino alia profondita di m. 0,90, ha dato insieme con vari 
frammenti di ceramica campana a vernice nera, i seguenti frammenti inscritti: 

a) Piatto a vernice nera in frammenti (m. 0,25 di diametro) di fabbrica campana: 
sul rovescio sono grafiSte a solchi piuttosto profondi e irregolari e ad andamento curvi- 
lineo le seguenti lettere (altezza m. 0,017) dell'alfabeto osco {fig. 8). 





P a k i u 



Fig. 8. - Graffito vascolare osco. 

La forma Pakiu quale dativo del prenome osco Pakis si trova nella defixio capuana(l) 
e, com'e noto, il prenome osco si conservo nell' onomastica pompeiana Paquius\ resta 
incerto nel graffito il raddoppiamento dell'tf. L'iscrizione pub esser datata al III o al II 
secolo av. Cr. 

b) Frammento d'una coppetta aretina a vernice corallina brillante: sul collo e graf- 
fita l'iscrizione {fig- 9)' 
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Fig. 9. - Graffito su coppa aretina. 



Anche questo nome appartiene alia famiglia dei nomi osci: Calavia % Calatoria e Calatia. 
Si rinvenne inoltre: 

Patera catena. — Nello sterro del la colmata dell'angiporto fra il muro del la terma e il muro del la «Casa 
della calce», si raccolsero sei frammenti di un vaso a rilievo che, ricomposti, ci hanno dato buona parte del 
fondo di una bella coppa caiena con scena figurata lungo la fascia interna della coppa (larghezza massima 
m. 0,18), rappresentante un corteo bacchico; entro la banda che circonda Tumbone (mancante) contornata 
di perline e di meandro a onde , e l'iscrizione frammentaria del figulo: 

L • CANOLEIOfS L • FILIVS FECIT1 CALENOS 

Soggetto e iscrizione ci riportano a un altro esemplare caleno piu completo rinvenuto a Corneto e pos- 
seduto dal Museo di Fietrogrado, ricomposto anrh'esso da molti frammenti (2). Ma per quanto il nuovo esem- 

I (1) CONWAY, The Italic Dialects , n. 130; C. D. BUCK, Metnentarbuch der Oskisch-Umbrischen Dialekte, 
n. 19,2. 

(2) R. PACENSTECHER ( Z?z> Calenische Relief ker ami k , p . 7 6 , n . 117, fig. 35; cfr. Bull. Inst, di Corrisp . 
Arch., 1 866, p. 242. 
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plare pompeiano sia mutilo c appaia assai consunto dallusura della matrice, tuttavia, poiche esso conscnte 
una maggiore precisazione della natura e degli attributi delle figure, riteniamo utile darnc una fotograna 
(fig. 10) e una meno sommaria descrizione. 

1-3. II centro della scena, fortunatamente conservato, e rapprescntato da unVdicola in forma di tem- 
pietto distilo su podio con anthemion nel campo del frontone; davanti e una coppia di giovane uomo e di donna 
(i-2) t in atto la donna di protendere amorosamente il suo volto e la mano al volto del giovane, mentre 
un'altra figura di minor modulo (J) scmbra o voler sostenere o voler spingere il giovane verso la carezzevole 
donna. Viene interpretato questo gruppo come Dioniso ebbro fra una Menade e un Satiro; ma pur consen- 
tendo che il Satiro sostenga i) corpo barcollante del dio, indubbio e che l'amoroso gesto della donna si addica 




Fig. 10. - Coppa calena con corteo bacchico. 



piu ad Arianna amantc c sposa che ad una Menade (1): inoltre 1'innegabile natura di Ernti che hanno alcune 
figure del corteo, fa pensare ad UY\'a.hicrogamia, piu che a unagenerica scena di corteo {2). Seguono verso sinistra: 

4. E rote timpanista in atto di canto e di danza (Tala si distingue chiaramente dal panneggio); 

5. Erote (?) tibicine (le ali possono essere cadute nella frattura); 

6. V na figura mutila recante sulle epalle un quadrupede; 

7. Erote stante reggente con ambo le mani un amphoriscos; 

8. Un musico, di prospetto, con corta tunichetta, suona una siringa a molte canne che sorregge 

■ 

con le mani portate alTaltezza del petto; 

9. Una figura muliebre reggente nelle mani un'oinochoe e una lekythos; 

(1) In un gruppo analogo gia lo Zahn, Jahrb. d. Arch, Inst. % XXI II, 1908, 45,77 supponeva Ariadne 
anziche una Menade. 

(2) Nella descrizione del PAGENSTECHER, loc. cit., non si riconosce afifatto la natura di Eroti ad alcune 
figure del corteo. , 
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10. Una figura ignuda (di Erote ?) in violento movimento con una mano portata all'altezza della 
testa e l'altra poggiata ad una grande lira poggiata a sua volta sopra uno dei rosoncini della coppa; 

11. Figura mutila ammantata; 

12. Erote recante un calathos colmo; 

13. Un giovane guerriero, di prospetto, con scudo rotondo e giavellotto; 

14. Un giovane cantore, di prospetto, che con il movimento della persona, le mani portate su! petto, 
!a mimica espressione del vol to, sembra voler accompagnare lo sforzo del canto; 

15. Una figurina muliebre che con il corpo rigettato all'indietro e le braccia protese sembra voler 
accompagnare il canto con un accentuato movimento di danza. 

Le altre sei figure che mancano, ripetono, come mostra l'esemplare di Pietrogrado, i tipi e le movenze 
di quelle descritte. 

I Edifici posteriori (pi ante a figg. 11-12). 

Abolita la terma per le ragioni che abbiamo congetturato, l'area venne dallo stesso 
proprietario dell'attigua «Casa della calce»(i) trasformata in area di abitazione, mediante 
la demolizione di almeno 2/3 del muro di elevato della terma e la sopraelevazione di poco 
meno o poco piu di un metro sul pavimento degli ambientidel primitivo edificio. E poiche 
ad una prima trasformazione segui una seconda che muto e altero completamente il carat- 
tere e la pianta della prima abitazione, intersecando e sovrapponendosi ai muri della terma, 
non e facile districare e determinare i limiti, la natura e il carattere delle due abitazioni 
{fig. 11). Si possono comunque riconoscere tre periodi: una prima trasformazione si ebbe in 
eta augustea poco dopo la soppressione della terma; una seconda in eta claudia ante- 
riormente all'anno del terremoto; una terza negli ultimi anni della citta con pochi adat- 
tamenti relativi all'utilizzazione dell'area quale zona di orto. 

1. Eta augustea. - Tutta l'area della terma, colmata e sopraelevata, venne trasfor- 
mata in portico e giardino con ambienti messi in relazione con il portico della «Casa della 
calce «. Ne fa dimcolta che questa casa avesse gia un bel peristilio di colonne in tufo del 
primo periodo della colonia romana, perche altri esempi si hanno di abitazioni con piu 
peristili (2); e nel caso in questione, eliminato il poco gradito vicinato con una terma che 
non poco disturbo doveva dare alia ricca casa attigua, non c'era altra soluzione che inca- 
merare l'area dell'angiporto (n. 6) chiudendone Taccesso dalla Via dei Teatri e abolire 
il primitivo muro divisorio fra la terma e l'abitazione (fig- 12). 

Del portico a due lati si conserva lo stilobate di tutto il Iato orientale (t-t l -t 2 ) e un 
mutilo troncone del lato meridionale (t—fl): esso appare peraltro di modeste forme e il 
muretto di sostegno dello stilobate lungo il lato orientale poggia sul pavimento della terma 
per l'altezza complessiva di m. 1,15: le colonne di cui avanzano due frammenti di rocchi 
raccolti fra il materiale di riporto ed uno ancora in situ y costruite in opera mista di conci 
e laterizi con fine rivestimento a stucco a 20 sfaccettature piane, del diametro di m. 0,36, 
poggiavano a loro volta sopra blocchi rettangolari o su plinti di base in tufo incorporati 
nella muratura. 

Gli ambienti che possono ritenersi appartenenti a questo periodo sono (fig. 12): 

(1) Sulle varie vicende subke da questa abitazione informano i print! saggi stratigrafici da me eseguin 
nel 1943 (Notizie Scavi t 1947, p. 157). 

(2) Sulla datazione del portico in tufo ad eta postsillana anziche ad eta sannitica vedi Notizie Scavi, 
1947, P- 1 58 sg.: ulteriori saggi hanno mostrato che questo portico era stato preceduto da un portico piu 
antico con le fondazioni dello stilobate a blocchi di calcare intervallati da terreno coslipato. 
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A) Le due grandi stanze (nn. 1-2) che in funzione di oeci o di sale tricliniari vennero 
costruite al di sopra dei muri della terma lungo il lato di nord e di ovest, con un corridoio 
intermedio di disimpegno («. 3). Ouesti ambienti, di cui non restano altro che il nascimento 
dei muri perimetrali e qualche traccia del pavimento, abolito ogni muro divisorio con la 
«Casa della calce », venivano ad affacciarsi neU'ambulacro meridionale del peristilio di 
questa casa: ne sono chiaro indizio le soglie e i cardini in blocchi di travertino che sono 
rimasti inseriti nelle murature (V-/ 1 -/ 2 -/'). 




Fig. 11. Terma e abitazioni. Planimetria della II fase. 



B) L'ambiente rettangolarc («. 5) che trovasi all'estremo angolo nord-ovest con 
pavimento in lithostroton di tipo seriore e con avanzi di una decorazione di 2° stile. Questo 
ambiente non e che parte di un ambiente di eguale decorazione che si trova al di la dell'at- 
tuale muro divisorio nelTangolo sud-ovest del portico della «Casa della calce » trasfor- 
mato e dimezzato dalle costruzioni che vi si venivano facendo dopo l'anno del terremoto. 
A questa stcssa fase dovevano appartenere il corridoio a piano leggermente inclinato (n. 2*) 
sovrapposto al pavimento dell'antica terma e l'ambiente 2 b dicui restano avanzi del pavi- 
mento sovrapposto a quello dell'antica terma, di tipo riferibile alia stessa eta augustea. 
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L'area (R) incuneata fra i muri della «Casa della parete rossa » dove essere lasciata sco- 
perta quale pozzo di aerazione e di luce degli ambienti che vi si affacciavano. 

C) Gli ambienti minori disposti lungo il lato meridionale (nn. 7-12) rispondono alia 
tipica disposizione delle diaetae e delle exedrae nei peris t ili della casa nobile pompeiana. 

Sono cinque piccoli ambienti dei quali quello al centro, maggiore, e un exedra tut- 
t'aperta sul portico e sul giardino, gli altri sono diaetae disposte due a due ai lati dell'esedra. 
II n, II conserva ancora alle pareti la sua elegante decorazione di 2 0 stile di schema archi- 
tetturale con pannelli e zoccolo ad imitazione di marmi policromi; il pavimento c in buon 
tessellato bianco con soglia ornata da motivo a treccia. In questo periodo dove funzionare 




Fig. 12. - Terma e abitazioni. Planimetria della III fase. 



da ingresso postico del peristilio il vano successivamente richiuso sul vicolo meridionale 
(n. JJ). 

2. Eta postaugustea. - Dopo questa prima trasformazione, che per tutta Teta augustea 
e forse anche tiberiana, dette alia soppressa terma un carattere spiccatamente signorile non 
disdicevole al resto della vicina abitazione, si ebbe una successiva trasformazione ispirata 
ad una piu pratica utilizzazione dello spazio: ragioni familiari, piu che altro, dovettero con- 
sigliarla {fig. 12). Al grande oeais o sala tricliniare (n. i) si aggiunse un altro minore oecus 
del lato orientale (n. 4) sovrapponendone uno dei muri sugli ultimi cinque inrercolunni 
del portico del giardino (/ 1 -t 2 ) 1 munito anch'esso di soglia d'accesso verso il peristilio della 
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« Casa della calce ». L'eta di questa seconda trasformazione puo fissarsi all'eta claudia o 
neroniana in base sovrattutto ai molti elementi della decorazione parietale di 4 0 stile 
raccolti negli scarichi (3* fase a. 63-79 d. Cr.) (1). 

1 1 terremoto dell'anno 63 d. Cr. si abbatte gravemente sulla «Casa della calcen tanto sul 
vecchio quartiere quanto sul nuovo quartiere costruito sull'area della terma. Mentre tutti 
gli sforzi e risorse del proprietario erano concentrati nel restauro e nel parziale rifacimento 
del vero e proprio quartiere d'alloggio deH'abitazione (era in corso la costruzione di alcuni 
ambienti lungo l'ala occidentale del portico dorico in tufo e la ridipintura dellagrande sala 
tricliniare, ove precisamente trovaronsi depositati i cumuli di calce lasciativi dagli antichi 
s tructores) (2), nulla o quasi nulla s'era fatto per 1'area annessa del lato meridionale. Ci 
s'era limitati a rifare il muro divisorio e ad aprirvi una porticina di servizio che attestasse, 
comunque, la proprieta di quell'area, e ci s'era messi a utilizzare i materiali delle demoli- 
zioni per i restauri. Ma quanto ai restauri di quell'area, ben poco: s'era aperto un nuovo 
ingresso all'angolo sud-est, s'era ricostruito uno degli spigoli dell'esedra del lato meridio- 
nale, ma s'era lasciato che il proprietario della « Casa della parete rossa », sinistrato anche 
lui, ricostruisse tutto il muro perimetrale del lato occidentale consentendo chequalche 
ambiente si ampliasse a spese della terma. Ma qucH'umile porticina aperta da un canto 
con tre posticci gradini di raccordo, non prometteva gran che: faceva pensare che invece 
di sale e di peris tili, ci si sarebbe accontentati di un orticello da irrigare con l'acqua del 
vecchio pozzo della terma. E una testimonianza di piu della crisi economica eedilizia che 
si ebbe a Pompei negli ultimi sedici o diciassette anni di vita della citta (3). 

Amedeo Maiuri. 

(1) Anche le strutture murarie di quest' ambiente appaiono di materiali e tecnica diversi: se ne conserva 
un buon avanzo del pavimento am. i.io dal pavimento della terma. 

(2) Su questi ultimi rifacimenti vedi A. Maiuri, Ultima fase ediHzia di Pompei \ p. 135 e tav. XLII. 

(3) A. Maiuri, op. cit., p. 2oq sgg. 
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Regione III (LVCANIA ET BRVTTIVM) 

(L V C A N I A ) 

XXIII. — PAESTUM. - Iscrizione sepolcrale con leitere rilevate. 

Lo strano oggettino che qui presento mi e stato dato in esame dal dott. Roberto Vighi, 
il quale lo trovo a Pesto nella casa di un contadino. Al dott. Vighi, dunque, che qui torno 
a ringraziare per la sua cortesia, si deve la preservazione di questo piccolo monumento che 
puo dirsi un unicum nel suo genere. 

Si tfatta di un ciottolo di durissima pietra silicea di colore biancastro e di forma ovoi- 
dale, largo cm. 7, alto cm. 4, spesso cm. 2,8, il quale ci presenta in una delle sue facce mag- 
giori un'iscrizione a caratteri rilevati. Queste lettere, alte cm. 0,5-1, sono evidentemente 
disposte in modo da seguire i contorni curvilinei della pietra; per cui sembra si possa ritenere 
per certo che alia originaria forma ovoidale del ciottolo Tartefice adatto l'iscrizione, mentre 
a prima vista si potrebbe anche ricevere l'illusoria impressione che la pietra avesse assunto 
quell'aspetto per un progressivo logoramento, dovuto alio sciacquio dell'acqua nel letto 
di un torrente o sulla riva del mare. Quanto all'eta dell'epigrafe, mi sembra che - con 
tutte le riserve imposte dalla tecnica insolita della scrittura - si possa pensare al II o al 
I secolo av. Cr. Ad epoca ellenistica infatti paiono riferirsi Tapertura abbastanza notevole 
dello alpha^ la forma dello epsilon con le linee parallele di quasi uguale lunghezza, quella 
del theta col punto in mezzo al cerchio, la relativa piccolezza di questo e dello omikron 
rispetto alle altre lettere. 

II testo, di chiarissima lettura, e il seguente: 




Fig. 1. Iscrizione sepolcrale con lettere rilevate. 



Esso e, come si vede, sepolcrale, e ripete un tipo assai comune di epitafii, in cui il nome 
del defunto espresso in vocativo e seguho dal saluto dei superstiti (/aipe). Nel nostro caso 
si tratta di un uomo italico, il cui gentilizio A(henius % che lo Schulze vuole di origine etru- 

■ 

NOTIZIF. Scavi, 1950, Serie VIII, Vol. IV. 18 



